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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for January, 1824. 





Time. 


Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 


Rain. 


Winds. 




1824 
January. 




corrected. \ 


vithout. 


Therm. 






Weather. 


H. M. 


Inches . 


a 








Inches. 


Points. 


Str. 


% 1 


9 ° 


29,265 


47 


703 


40 




NW 


1,2 


Cloudy. 




3 


29,265 


47 


703 


48 




NW 


1,2 


Cloudy. 


2 2 


9 ° 


29>3 l 3 


46 


773 


45 




W 




Cloudy. 




3 ° 


29,520 


47 


769 


47 




NNW 


1,2 


Cloudy. 


* 3 


9 ° 


30,224 


4i 


822 


4i 




NNW 




Fine. 




3 ° 


30,300 


41 


767 


4 J 




WbyN 




Fine. 


O 4 


9 


3°>S35 


36 


686 


36 




NW 




Foggy- 




3 ° 


3°>5'9 


43 


734 


43 




W 




Foggy. 


€ S 


9 ° 


30,516 


37 


875 


37 




WNW 




Foggy. 




3 


3°>443 


40 


771 


40 








Cloudy. 


8 6 


9 ° 


30,214 


37 




35 




E 




Cloudy. 




3 


30,125 


40 


650 


40 




W 




Cloudy. 


8 7 


9 ° 


3°*i94 


34 


810 


34 




SSW 




Fine. 




3 


30,326 


40 


800 


40 




N 




Cloudy and hazy. 


1+ 8 


9 


30,326 


35 


833 


35 




S 




Cloudy. 




3 


30,28a 


39 


794 


39 




S 




Fine. 


* 9 


9 


30,221 


40 


857 


40 




w 




Fine. 




3 


30,192 


44 


707 


44 




w 




Cloudy. 


1? 10 


9 


30,150 


43 


83S 


43 




SSW 




Rain. 




3 


30,084 


44 


781 


44 




sw 




Cloudy. 


11 


9 


30,260 


40 


800 


39 




N 




Cloudy. 




3 


30.335 


41 


743 


4 z 


O.IO5 


N 




Fine. 


<t 12 


9 ° 


30,479 


3i 


817 


30 




NNW 




Hazy. 




3 


30,456 


35 


833 


35 




W 




Hazy. 


* 13 


9 


30,514 


29 


696 


27 




w 




Hazy. 




a 3° 


3»>459 


3 1 


904 


3 2 




w 




Fine, rather hazy. 


sr H 


9 


30>43S 


27 


769 


2S 




w 




Foggy. 




3 


30,378 


30 


860 


3' 




WNW 




Hazy. 


"V is 


9 ° 


30,370 


34 


785 


29 




NE 




Foggy. 




3 ° 


30,340 


36 


758 


37 




N 




Cloudy. 


8 16 


9 


30,586 


34 


813 


3 1 




N 


I 


Fine. 




3 


30,588 


35 


683 


36 s 

• 


NW 


I 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for January, 1824. 


1824 
January. 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm, 
without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


"VtTVa+h* 1 !*- 


H. M. 


inches. 










Inches. 


Points. 


Str. 


VV ^«&b£l{*I t 


fc 17 


9 


3°>554 


z 9 


784 


*8{ 




W 


I 


Hazy. 




3 


3<M5 2 


35 


658 


35 




NW 


J 


Fine, rather hazy. 


O 18 


9 ° 


30,427 


37 


844 


33 




NW 


I 


Hazy. 




3 ° 


30,360 


39 


853 


40 




NNW 


I 


Fine. 


c 19 


9 ° 


3°>339 


39 


73 S 


33 




NNW 


I 


Thick fog. 




3 ° 


30,180 


42 


842 


42 




NW 


I 


Cloudy. 


§ 20 


8 30 


30,126 


38 


909 


38 




N 


I 


Thick fog. 




3 


30,046 


4 1 


849 


41 




W 


I 


l?& 


g 21 


9 


29,719 


39 


912 


39 




s 


1,2 


I 1 me. 




3 ° 


29,587 


44 


75 6 


44 








Cloudy. 


% 22 


9 


29,279 


41 


904. 


41 




w 


I 


Cloudy. 




3 ° 


39,051 


45 


824 


45 


0.232 


s 


I 


Rain. 


? 23 


9 ° 


28,802 


it 


805 


43 




w 


I 


Cloudy. 




3 ° 


28,799 


705 


46 




NW 


I 


Cloudy. 


^ 24 


9 ° 


29,728 


39 


912 


36 




NW 


I 


Fine. 




3 


29,854 


44 


781 


44 




NW 


I 


Fine. 


25 


9 


29,964 


50 


790 


41 




W 


I 


Fine. 




3 ° 


30,016 


52 


738 


5 Z | 




W 


I 


Fine. 


« 26 


9 ° 


30,142 


5° 


790 


49 




WbyS 


1 


Cloudy. 




2 30 


30,112 


5° 


850 


5i 




W 


1 


Cloudy. 


S 27 


9 ° 


29,821 


47 


868 


43 




w 


1,2 


Cloudy. 




3 ° 


29,721 


Si 


79% 


5* 




w 


1,2 


Rain. 


g 28 


9 


29,565 


40 


800 


3H 


O.185 


SbyW 


I 


Hazy. 




3 ° 


29,517 


4i 


849 


41 




S 


1 


Fine. 


1£ 29 


8 3 o 


29,820 


37 


844 


36 




W 


I 


Fine, 




3 


29,865 


42 


7 6 3 


43 




WbyN 


I 


Fine. 


? 30 


9 


30,127 


33 


786 


32 




W 


I 


Hazy. 




3 ° 


30,063 


38 


758 


38 




SbyE 


I 


Fine. 


fc 3 1 


8 


30,025 


39 


875 


35 




S 


I 


Fine. 




2 30 


29,985 


42 


711 


42 




S 


I 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for February, 1824. 



1 824 

February. 



Time. 



H. M. 



Barom. 
corrected. 



Therm, 
without. 



Degree of Moisture 

by 

Daniell's Hygrom. 



Six's 
Therm. 



Inches. 



Rain. 



Inches. 



Winds. 



Points. Str. 



Weather. 



o 

<L 
S 
2 
% 
¥ 

O 
« 

i 
n 

© 



1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
'3 
14 
J 5 



9 ° 
3 ° 
9 ° 
3 o 

8 30 

3 ° 

9 o 
3 o 

9 ° 

2 30 

9 ° 

3 ° 

I 9 o 

2 30 

8 30 

3 ° 

9 ° 
2 30 

9 ° 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

2 30 



29*956 
29,924 
30,061 
30,097 

3°>»34 
30,007 
29,719 
29,718 
29,871 
29,912 
30.070 
30,134 
30,160 
30,152 
30,229 
30,297 

3 »403 
30,402 

3°'39° 
3°»'97 
3°.357 
30,317 
30,018 

2 9>733 

29.245 
29,087 

28,906 

29,018 

29,449 

29,503 



35 
42 

33 
4 of 

34 
43 
44 
47 
39 

3 6 
4 1 
49 
49 
49 
S 1 
49 

5 l 

AH 

sH 

4 6 

4 2 

47 
39 
45 
39 
42 

38 
4i 



783 
658 

893 
800 
896 

785 
862 

882 
707 
871 

795 
777 
783 
783 
792 
907 
766 
824 
879 

74° 
6 37 

868 

868 
882 
889 

853 
842 
849 
644 



34 

42 

33 

4oJ 

33 

43i 

4i 

48 

37 
44 
35 
43 
49 
49 
47 
52 
48 

52 

42 

S z 
40 

47 
36* 

47 
37 
46 

38 
45 
37 
4i 



0.020 



0.1 10 



0.041 



0.930 



SE 
SSE 

m 

E 
E 
S 

w 

E 
W 
W 

w 

sw 

sw 

sw 

w 

w 

w 

sw 

sw 

sw 

w 

NW 

w 
ssw 

w 

w 
ssw 

E 

N 

NNE 



Fine and clear. 

Fine. 

Hazy. 

Fine, rather hazy. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
2 Cloudy. 
2 Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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M 










for February, 1824. 






, 






Barom. 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 










1824 
February. 


Time. 


corrected. 


without. 


Daniell's Hygrom. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 






















H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




<L 


16 


8 30 


29,603 


32 


963 


28 




E 


I 


Foggy. 






3 


29*539 


38 


818 


38 




E 


I 


Fine. 


i 


17 


8 3° 


29,425 


34 


862 


33 




E 


I 


Fine. 






2 30 


2 9>3 2 3 


39 


713 


39 




E 


I 


Cloudy. 


S 


iS 


9 ° 


29,294 


37 


875 


33 


1 ' 


E 


I 


Cloudy and hazy. 






3 ° 


2 9>33 2 


43 


785 


44 




S 


I 


Fine. 


% 


>9 


9 


29,393 


40 


857 


36 


O.070 


E 


1,2 


Cloudy. 






2 30 


29,362 


47 


68 c 


. 47 




E 


1,2 


Cloudy. 


8 


20 


9 


29,505 


4' 


904 


40 




E 


1,2 


Rain. 






3 


29,579 


42 


790 


43 




E 


I 


Rain. 


J} 


21 


9 


29,771 


39 


854 


37 


0.250 


W 


I 


Cloudy. 






3 


29,808 


40 


857 


41 








Cloudy. 





22 


9 


29,903 


39 


971 


37 




E 


I 


Fog. 






3 


29,883 


40 


864 


4' 






- 


Fine, rather hazy. 


a 


2 3 


9 


29,970 


4i 


931 


40 




E 


2 


Cloudy. 






3 


2 9.99S 


41 


1. 000 


42 




E 


I 


Cloudy. 


t 


*4 


8 30 


29,978 


40 


829 


38 




E 


1,2 


Cloudy. 






3 


29,898 


4 2 


816 


43 




E 


1 


Cloudy. 


S 


2 5 


9 


29,800 


37 


875 


37 




NNE 


I 


Cloudy. 






3 


29,782 


38 


818 


39 




E 


I 


Cloudy. 


it 


26 


9 


2 9>775 


37 


875 


33 




N 


I 


Cloudy. 






2 30 


29,702 


39 


765 


40 




N 


I 


Cloudy. 


? 


2 7 


8 30 


29,617 


35 


900 


35 




N 


I 


Rain and sleet. 






3 


29,611 


39 


941 


39 


O.060 


NE 


I 


Rain. 


* 


28 


8 30 


2 9»8i3 


37 


906 


34 




E 


I 


Cloudy, thick fog. 






3 


29,858 


4i 


712 


4i 




E 


I 


Cloudy. 


© 


29 


9 


29,912 


38 


909 


36 




N 


I 


Cloudy and foggy. 






2 30 


29,906 


39 


941 


39 




E 


I 


Cloudy. 
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for March, 1824. 










Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 


.■ 1 -■ 






1824 


Time. 


corrected. 


without. 


by 
Daniell's Hygrom. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 






March 


















__ r , 




Vital lll> 


H. 


M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


Weather. 


' 


ff I 


9 


O 


29,756 


39 


794 


36 




NNW 




Fine. 






3 


O 


29,659 


43 


732 


44 




N 




Rain. 




* 2 


8 


3° 


29,627 


30 


635 


29 




N 


2 


Fine. 






2 


3° 


29,635 


35 




35 




N 




Fine. 




5! 3 


9 





28,987 


33 


806 


31 




W 




Cloudy. 






3 





28,938 


37 


735 


40 




N 


2 


Rain and snow. 




% 4 


9 





29,857 


29 


73° 


28 




N 




Fine. 






3 





29,883 


38 


620 


38 




W 




Fine. 


j 


¥ S 


9 





2 9>5S4 


4« 


777 


35 




w 




Cloudy. 






3 





29,587 


48 


872 


48 




N 




Cloudy. 




h 6 


9 





29,820 


43 


836 


41 




W 




Fine. 






3 





29,801 


Si 


705 


5i 




w 




Cloudy. 




7 


9 





29,502 


49 


907 


45 


0.020 


sw 


2 


Squally; violent gusts 


of 




3 





29,495 


52 


851 


52 




w 


2 


Cloudy. [wind and rain. 


<[ 8 


9 





29' '53 


Si 


850 


47 


{ 


ssw 

variable. 


3 


Gale of wind and rain- 






3 





29,197 


52 


682 


52 




SW 


2 


Cloudy. 




* 9 


9 





29,728 


43 


r 760 


37 


0.303 


S 


I 


Fine ; somewhat hazy. 






3 





29,649 


48 


777 


48 




SSW 


I 


Cloudy. 




3 io 


9 





29,666 


4i 


861 


40 




N 


I 


Cloudy. 






3 





*9>7S l 


42 


961 


44 




N 


I 


Cloudy. 




if. ii 


9 





30,044 


38 


758 


33 




SW 


I 


Cloudy, thick weather. 






3 





29,801 


43 


734 


46 




SW 


I 


Rain. 




? 12 


9 





29,520 


42 


709 


36 




W 


I 


Fine. 






3 





29,450 


4i 


813 


43 


{ 


W var. from 
WtoN 


1.2 


Fine. 




* '3 


9 





2 9'333 


39 


853 


35 




W 


I 


Cloudy. 






3 





29,291 


39 


765 


43 


O.170 


NW 


s 


Hail, with thunder. 




© H 


9 





29,750 


38 


849 


3i 




N 


1 


Fine. 






3 





29,971 


44 


683 


45 




N 


I 


Fine. 




« is 


9 







42 


737 


33 




W 


I 


Cloudy. 




1 


3 





30,025 


45 


753 


47 


sw 


I 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for March, 1824. 




Time. 


Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 








1824 






corrected. 


without. 


Daniell's Hygrom. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


. 1V1<L1 I'll* 


H. 


M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




4 16 


9 


O 


29,968 


48 


840 


43 


0.016 


SW 




Cloudy. 


2 17 


9 


O 


30,H7 


46 


830 


42 




W 




Cloudy and hazy. 




3 


O 


3<>,I72 


51 


676 


53 




W 




Fine. 


V 18 


9 





30,238 


48 


745 


4i 




W 




Cloudy. 




3 


O 


30,208 


56 


691 


56 




W 




Fine. 


? 19 


9 


O 


30,286 


Si 


792 


48 




W 




Cloudy and hazy. 




3 


O 


30,252 


55 


765 


55 




w 




Cloudy. 


1? 20 


9 


O 


30,274 


43i 


886 


43 




w 




Thick and hazyv 




3 





30,226 


52 


636 


52 




SW 




Cloudy. 


© ZI 


9 





29,938 


47 


868 


1 45 




s 


1,2 


Cloudy. 




2 


3° 


29,787 


49 


814 


49 




s 




Rain. 


g 22 


9 





29,580 


44 


781 


39 


O.144 


ssw 




Rain. 




3 





29,554 


4i 


877 


44 




SE 




Rain. 


* 23 


9 





29,794 


38J 


939 


35 


0.128 


E 




Cloudy ; sleet and snow in 




3 





29,894 


43 


711 


43 




E 




Fine. [the morning. 


2 24 


9 





29,952 


4i 


904 


38 


O.045 


NE 




Cloudy. 




3 





29,944 


44 


732 


45 




N 




Cloudy. 


if 25 


9 





30,072 


42 


7 6 3 


40 




NE 


2 


Cloudy. 




3 





3°,°73 


44 


659 


46 




NE 


2 


Clbtfdy. 


? 26 


9 





29,990 


43 


734 


39 




NE 


2 


Cloudy. 




3 


0' 


29,917 


451 


753 


46 




N 


2 


Cloudy. 


fc 27 ' 


9 





29,824 


4« 


849 


36i 




N 


1,2 


Cloudy. 




3 





29,910 


4'i 


623 


44 




N 


1,2 


Cloudy. 


28 


9 





29,884 


40 


77 1 


35 




NE 


I 


Cloudy. 




3 





29,909 


4i* 


623 


4ii 




N 


1,2 


Cloudy j snow in the fore- 
Cloudy, [noon. 


<L 29 


9 





29,982 


37 


664 


30 




W 


I 




3 





29,917 


45 


482 


45 




NE 


I 


Cloudy. 


S 3° 


9 





29,707 


45 


777 


38 




W 


I 


Cloudy. 




3 





29,630 


5o 


574 


44 




N 


I 


Cloudy. 


8 31 


9 





29,707 


34$ 


966 


3« 


O..027 


N 


I 


Fine. 




3 





29,721 


39 


537 


39 




NNE 


I 


Clo«dy. 



CO 
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for April, 1824. 


1824 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm, 
without. 


Degree of Moisture 
Daniell's My grom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 




April. 
















VJ^ather. 


H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


w caLubi • 


% 1 


9 ° 


29,905 


38 


599 


28 




N 


I 


Fine. 




3 O 


29,774 


4S 


535 


45 




W 


1,2 


Cloudy. 


? 2 


9 


29,108 


44J 


805 


38 


O.248 


W 


2 


Rain. 




3 3° 


29,526 


4if 


795 


34 , 




N 


I 


Cloudy. 


h 3 


9 ° 


30,022 


38 


712 


34 




NNW 


I 


Fine. 




3 


30,057 


45 


659 


45f 




NW 


I 


Cloudy. 


O 4 


9 


30,249 


41 


740 


37 




N 


I 


Fine, 




3 


30,300 


46 


534 


47 




N 


I 


Cloudy. 


« S 


9 


30,458 


4« 


685 


34 




NE 


I 


Cloudy. 




3 


30,425 


46 


483 


46 




N 


I 


Fine. 


* 6 


9 


30,4S 6 


42 


711 


37 




N 


I 


Cloudy. 




3 


30,416 


48 


515 


48 




N 


I 


Cloudy. 


S 7 


9 ° 


30,162 


40 


943 


38 


O.OI8 


NNW 


I 


Cloudy. 




3 


30,120 


46 


659 


47 




N 


2 


Cloudy. 


i; s 


9 


30,264 


43 


759 


38 




NE 


2 


Cloudy. 




3 


30.189 


So 


540 


S 1 




N 


1,2 


Fine. 


9 9 


9 ° 


30,049 


4' i 


904 


4i 




NE 


1,2 


Cloudy. 




3 ° 


29,958 


48 


681 


47 




NNE 


I 


Cloudy. 


1? 10 


9 ° 


2 9>3S6 


41 


822 


40 


O.OI5 


W 


2 


Rain. 




3 ° 


29,412 


39 


853 


44 




N 


*,3 


Squally. 


© 11 


9 ° 


29,346 


34 


93* 


34 




N 


1,2 


Snpw. 




3 ° 


2 9,33i 


46 


S5i 


45 




N 




Fine. 


d 12 


9 


29,404 


4i 


74° 


32 


O.080 


jNNW 




Fine. 




3 ° 


29,488 


46 < 


55 « 


47 




W 




Fine. 


8 13 


9 ° 


29,655 


42J 


710 


3*f 




W 




Fine. 




3 


29>7 » 4 


49 


53° 


So 




w 




Fine. 


9 >4 


9 ° 


29,871 


44 


707 


33 




w 




Fine. 




3 


29,856 


Si 


502 


S3l 




NW 




Cloudy. 


% is 


9 ° 


29»837 


45 


635 


36 




NE 




Fine. 




3 ° 


29,698 


So 


470 


52 




E 




Fine. 



C9 3 







METEOROLOGICAL JOURNAL 






for April, 1824. 








Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 
Darnell's Hygrom. 


Six's 


Rain. 


Winds. 




1824 


Time. 


corrected. 


without. 


Therm. 








April. 














' 


Weather. 


H. M. 


Inches. 










Inches. 


Points* 


Str. 


» * CAU1G1 ■ 


? 16 


9 ° 


29,292 


42 


868 


40 




E 


3 


Rain. 




2 30 


29,241 


42 


921 


44 




E 


2 


Rain. 


J? 17 


9 ° 


29,456 


43 


9H 


40| 


0-495 


NE 


2 


Rain. 




3 ° 


29,578 


46 


897 . 


46 


O.I08 


NE 


1,2 


Rain. 


© 18 


9 ° 


30,047 


48 


723 


38 




NE 




Fine. 




3 


30,132 


5i* 


599 


52 




NE 




Fine. 


a 19 


9 ° 


30,263 


5 1 


580 


37 




E 




Fine. 




3 


3°>245 


55 


538 


56 




E 




Fine. 


S 20 


9 


30,316 


53 


45 J 


42 




E 




Fine. 




3 


30,264 


61 


444 


60 




SE 




Fine. 


g 21 


9 ° 


30,093 


55 


572 


43 




E 




Fine. 




3 


29,959 


60 


586 


60 




SE 




Fine. 


-y. 22 


9 ° 


29,900 


57 


669 


5i 


O.053 


W 


2>3 


Cloudy. 




3 ° 


29,927 


61 


589 


63 




W 


2 


Fine. 


? 23 


9 ° 


«9'47i 


56 


764 


s ? 


O.038 


S 


2 


Showery. 




3 


29,127 


53 


874 


56 




S 


1 


Rain. 


h 24 


9 


29,955 


53 


820 


48 


0.122 


W 


1 


Fine. 


O 25 


9 ° 


30,128 


53 


793 


45 




sw 


1 


Cloudy. 




3 3o 


30,030 


59 


693 


60 




s 


1 


Cloudy. 


d 26 


9 ° 


29,668 


57 


693 


52 




s 


1 


Cloudy. 




3 


*9»5>9 


60 


672 


5 2 




s 


1 


Cloudy. 


S 27 


9 


29,791 


57 


646 


4 6| 




w 


1 


Fine. 




3 


29,867 


61 


569 


62 




w 


1 


Fine. 


$ 28 


9 ° 


29,916 


55 


765 


53 




s 


2 


Cloudy. 




3 


29,867 


56 


813 


57 




s 


1 


Cloudy. 


% 29 


9 


29.753 


62 


673 


5i 


O.O05 


sw 


1' 


Fine. 




3 


29,669 


67 


555 


66J 




sw 


1 


Fine. 


? 30 


9 


29,632 


64 


610 


55 




s 


1 


Fine. 




3 


29,676 


64 


535 


66 




w 


2 


Fine. 



MDCCCXXV. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for May, 1824. 




1824 

May. 


Time. 


Sarometer 
;orrected. , 


Therm. ' 
without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 




















Weather. 




H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 
2 




1? 1 


9 


29,925 


60 


650 


52 




SW 


Cloudy. 




3 


29,914 


63 


611 


64 




ssw 




Fine. 


© 2 


9 ° 


29,860 


55 


840 


53 




N 




Rain. 




3 


29,763 


57 


806 


58 


O.150 


E 




Rain. 


<L 3 


9 ° 


29,532 


49 


946 


48 




W 




Cloudy. 




3 


29,483 


59 


626 


60 




N 




Rain. 


$ 4 


9 ° 


29,632 


55 


700 


43 


O.180 


W 


2 


Cloudy. 




3 ° 


29,714 


S<>h 


618 


57 




W 




Cloudy. 


3 5 


9 ° 


29^49 


- 59 


737 


45 




s 




Cloudy. 




3 ° 


29,860 


60 


586 


62 




w 




Cloudy. 


It 6 


9 ° 


29,891 


55 


815 


5° 


O.032 


w 




Cloudy. 




3 ° 


29,839 


62 


673 


63 




w 




Fine. 


? 7 


8 


29,862 


53 


901 


*H 




E 




Cloudy. 




3 ° 


29,9 1 8 


64 


572 


64 




W 




Fine. 


12 8 


9 ° 


30,160 


59 


737 


49 


O.023 


W 




Cloudy. 




3 ° 


30,211 


62 


572 


64 




w 




Cloudy. 


9 


9 ° 


30,308 


54 


817 


49 




E 




Cloudy. 




S ° 


30,206 


58 


692 


61 




E 




Fine. 


<[ 10 


9 ° 


30,001 


60 


629 


46 




NE 




Fine. 




3 ° 


2 9.9 2 3 


66 


5i9 


66 




ENE 




Fine. 


* 11 


9 ° 


29,971 


5i 


908 


48 




E 




Cloudy and hazy. 




3 ° 


29,929 


53 


820 


53 




E 




Cloudy. 


g 12 


9 ° 


29,876 


48 


814 


45 




E 




Rain. 




3 ° 


29,847 


5 1 


712 


5 2 




E 




Cloudy. 


V 13 


9 ° 


29,815 


45i 


965 


43 


O.056 


N 


1.2 


Rain. 




3 ° 


29»7 2 8 


48 


745 


49 




E 


2 


Rain. 


¥ 14 


9 ° 


*9>W 


47 


934 


44 


0.245 


E 


I 


Rain. 




3 ° 


29,518 


471 


967 


48 




N 


2 


Rain. 


h is 


9 ° 


29,503 


44 


963 


43 




N 


2 


Rain. 




3 ° 


29»453 


44$ 


982 


45 


O.321 


N 


2 


Rain. 


O 16 


9 ° 


29.751 


454 


987 


42 


1-355 


N 


2 


Rain. 


- 


3 ° 


29,881 


52 


738 


53 




NNE 


1,2 


Showery. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1824. 


1824 

May. 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm. 

without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 


Inches. 










Inches. 


Points. 


Str. 


« 17 
S 18 

S 19 

V 20 
¥ 21 
h 22 

O 23 
« 24 
t 25 
g 26 
% 27 
? 28 
£ 29 
O 30 
€ 31 


9 O 
3 O 
9 
3 ° 
9 ° 
3 ° 
9 ° 
3 
9 ° 
3 ° 
9 
3 ° 
9 
3 ° 
9 ° 
3 
9 

9 ° 
3 
9 ° 
3 
9 
3 
9 

9 
3 
9 
3 


30,019 
29,955 
29,934 
29,858 
29,811 
29,809 

2 9,7I9 
29,752 
29,878 
29,876 
29,958 
29,930 
29,905 
29,864 
29,914 
29,929 

3°, 143 

30,413 
30,455 
30,578 
3°>573 
30,544 
30,447 
30,279 

29,824 
29,792 
29,852 
29,865 


5*1 

55 

54 

56 

S 1 

56 

49 

5» 

5oJ 

55* 

47 

54 

5° 

56 

52 

53 

52 

57 

63I 

62 

6 9 f 

64 

7i 

64 

61 

6if 

60 

66 


682 

639 
713 
642 
821 

642 
516 
580 
580 
420 
769 

539 
790 
569 
879 
901 
738 

717 
572 

629 

538 
651 

865 
742 
739 
655 


5 6 

47 

46 

56 

44 

54 

37 

56 

38 

53f 

43 

57 

49 

54 

42 

5° 
64 

49f 

70 

50 
73 
53 

54 
59 

I! 


O.007 
O.OI8 

0.004 


w 
w 
w 
w 
w 
w 

NW 

W 

N 

E 
NbyE 

E 

N 

N 

NW 

NbyE 

N 

N 
N 
NW 
N 
W 

s 

E 

E 
E 

W 
W 


1,2 


Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. ' 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. - 

Cloudy and showery. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine blue sky. 

Cloudy. 

Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for June, 1824. 


1824 
June. 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm* 

without. 


Degree of Moisture 
, by 

Darnell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 




H. 


M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


Weather. 


i 


1 


9 


O 


30,129 


59 


847 


54* 




N 


I»2 


Cloudy. 






3 





30.I7S 


66 


678 


67 




N 


2 


Fine. 


S 


2 


9 





30.33S 


58 


905 


49 




N 


I 


Cloudy. 






3 





30,276 


70 


556 


70 




N 


I 


Fine. 


% 


3 


9 





30,33 8 


53 


901 


5° 




NbyE 


2 


Cloudy. 






3 





30,259 


58 


578 


57 




NbyE 


2 


Cloudy. 


i 


4 . 


9 





30,329 


54 


739 


5° 




E 


I 


Cloudy. 






S 





30,192 


65 


572 


66 




NW 


I 


Fine. 


h 


5 


9 





30,232 


57 


669 


47 




N 


2 


Cloudy. 






3 





30,176 


57 


788 


6of 




N 


I 


Cloudy. 





6 


9 





30,189 


54 


870 


5 1 




E 


I 


Cloudy. 






3 





30,143 


67 


612 


67 




N 


I 


Fine and clear. 


<t 


7 


9 





30,150 


60 


764 


SH 




E 


I 


Cloudy. 






3 





30,098 


7i 


638 


7 1 




N 


I 


Fine and clear. 


$ 


8 


9 





30,097 


59 


847 


53 




E 


I 


Fine, rather hazy. 






2 





30,063 


7 1 


598 


7 2 




E 


I 


Fine and clear. 


s 


9 


9 





29,986 


57 


874 


49 




E 


I 


Fine blue sky. 






3 





29,907 


68 


6 37 


68 




E 


z 


Rain. 


^ 


10 


9 





29,905 


5« 


1,000 


52 




E 


2 


Rain. Rain from 4 A. M. 






3 





29,927 


56 


935 


55 J 


O.378 


N 


I 


Cloudy. 


s 


11 


9 





30,093 


53 


793 


48 


O.023 


N 


I 


Cloudy. 






3 





30,IOI 


57 


599 


58 




N 


I 


Cloudy. 


h 


12 


9 





3°>'79 


57 


504 


43 




NbyW 


I 


Fine. 






3 





30.136 


66 


607 


61 




N 


I 


Cloudy. 


© 


'3 


9 





30,100 


I 9 


737 


45 




W 


I 


Cloudy. 






3 





29,986 


63 


475 


66 




S 


2 


Cloudy. 


d 


H 


9 





29,445 


58 


814 


5 1 * 


O.525 


s 


2 


Cloudy. 






3 





2 9,345 


6 I 


749 


65 




s 


I 


Fine, though somewhat 


S 


IS 


9 





29,220 


S o* 


935 


55 


O.037 


s 


2 


Cloudy. [cloudy. 






3 





29,319 


58 


844 


59 




s 


I 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for June, 1824. 








Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 








1824 
June. 


Time. 


corrected. 


without 


Daniell's Hygrora. 


Therm. 


Rain. 


Winds^ 


Weather. 


H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




Jf 16 


9 


29,530 


57 


815 


1° 


0.005 










3 


29>S63 


63 


650 


64 








• 


% .17 


8 


29,796 


54 


870 


52 




N 




Cloudy. 




3 


29>8S3 


60 


714 


63 




N 




Fine. 


9 18 


9 


30,051 


58 


S l 7 


46 




N 




Fine and clear. 




3 


30,012 


60 


583 


60 




NbyE 




Fine. 


h 19 


9 


29,681 


60 


800 


49 




S 




Rain. 




3 


29,642 


58 


794 


59 




s 




Rain. 


O 20 


9 


29.391 


63 


837 


I 1 




s 




Cloudy. 




3 


29,403 


58 




60 




s 




Rain. 


d 21 


9 


29,489 


65 


7i3 


5 1 




s 




Cloudy. 




3 


29>505 


65 


616 


66| 


O.505 


w 




Cloudy. 


8 22 


9 


29,576 


65 


6 7 6 


5° 




w 




Fine. 




3 


29.533 


66 


611 


67 




s 




Fine. 


5 s 2 3 


9 


29'377 


57 


937 


54 




E 




Rain. 




3 


29'358 


63 


696 


63 


O.148 


E 




Cloudy. 


It 24 


9 


29.365 


55 


966 


53 


0.373 


N 




Cloudy. 




z 


29,425 


55 


935 


57 




NbyW 




Rain. 


? 25 


9 ° 


29,687 


5« 


870 


52 


O.I02 


W 




Cloudy. 




3 3° 


29,778 


60 


793 


62 




W 




Cloudy. 


h 26 


9 


29,998 


65 


651 


5 Z 




W 




Fine. 




3 ° 


30,003 


69 


537 


70 




w 




Fine. 


O 27 


9 


30,001 


6 7 


■ 612 


52 


0.015 


E 




Fine. 




3 


29-943 


7° 


556 


7°h 




N 




Fine. 


d 28 


9 ° 


29,922 


-67 


753 


59 




S 




Cloudy and showery. 




2 30 


29.894 


70 


597 


7i 




s 




Fine. 


S 29 


9 


29,671 


6 7 


826 


58 


O.072 


s 




Cloudy and showery. 




3 ° 


29,631 


72 


640 


74 




s 




Cloudy. 


2 3° 


9 ° 


29,871 


66 


749 


55 




s 




Cloudy. 




3 


29,856 


68 


615 


70 




s 


2 


Cloudy. 

— — — — — — — — — - — ^ 
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METEOROLOGICAL 


JOURNAL 










for July, 1824. 








Time. 


Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 

by 

Daniell's Hygrom. 


Six's 










1824 
July- 




corrected. 


without. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




% 1 


9 O 


29,848 


67 


612 


54 




W 




Cloudy. 






3 O 


29,772 


6 9 | 


618 


7' 




W 




Cloudy. 




? 2 


8 


z 9>557 


64 


799 


58 


O.053 


W 




Rain. 






I 30 


29,562 


70 


727 


70 




w 




Cloudy. 




^ 3 


9 


29,592 


6S 


676 


60 


0.024 


w 




Cloudy. 






3 


29,572 


64 


774 


69 




w 




Rain. 




4 


9 


29,661 


64 


723 


56 




w 




Cloudy. 






3 


29,779 


66 


726 


68 


0.293 


w 




Showery. 




<c 5 


9 ° 


29,980 


67 


658 


5 1 




w 




Fair, somewhat cloudy. 






3 


29,944 


69 


660 


70 




w 




Cloudy. 




8 6 


9 


29,874 


62 


748 


56 


O.070 


SE 




Cloudy. 






3 


29,813 


63, 


800 


65 




s 




Cloudy. 




5! 7 


9 


29,865 


63 


8SS 


58 


O.023 


sw 




Cloudy. 






3 ° 


*9>797 


6 J 


852 


6S 




s 




Rain. 




V 8 


9 ° 


29,994 


68 


729 


59 




w 




Cloudy. 






3 


30,003 


2+ 


639 


74 




w 




Fine. 




? 9 


9 ° 


29,947 


66 


801 


62 


O.025 


w 




Cloudy. 






3 


29,865 


73 


724 


75 




s 




Showery. 




t> 10 


9 


29,911 


69 


682 


58 




N 




Fine v 






3 


29,930 


73 


598 


74 




w 




Fine. 




O n 


9 3° 


3°>°73 


7i 


598 


55 




w 




Fine. 






3 


30,016 


74 


600 


75 




w 


1,2 


Cloudy. 




d IZ 


9 ° 


30,061 


65 


878 


59 




w 




Cloudy and thick haze. 
Fine, blue sky. 






3 


30,006 


77 


580 


78 




w 






S 13 


9 


30,047 


7i 


618 


57 




w 




Fine, rather hazy. 






3 ° 


30,080 


80 


528 


81 




w 




Fine, blue sky. 




3 H 


9 ° 


29,906 


77 


637 


6S 




w 




Fine. [tance. 




3 o» 


29,907 


79 


660 


81 




w 




Cloudy, thunder at a 


dis- 


it is 


9 ° 


29,899 


67 


727 




O.460 


w 




Cloudy. 






3 


29,928 


74 


639 


74 




w 




Cloudy. 





9 PM 29,884 
10 27 29,832 



73 V 
69 s 



'A storm of thunder and 
I lightning from 9 till 10. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for July, 1824. 






Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 








1824 

July. 


Time. 


corrected. 


without. 


Daniell's Hygrom. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




















H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




f 16 


9 ° 


30,082 


7 1 


704 


60 




W 




Cloudy and hazy. 




3 ° 


30,063 


72 


681 


74 




W 




Cloudy. 


h 17 


9 ° 


30.233 


69 


537 


59 




E 




Fine. 




3 ° 


30,232 


74 


442 


74J 




N 




Fine. 


O 18 


9 ° 


3°>252 


-68 


593 


*8 




N 




Fine. 




3 ° 


30,286 


67 


592 


7i 




NbyE 




Fine, with light showers. 


a 19 


9 


30.4S2 


66 


631 


57 




NNE 




Fine. 




3 ° 


30.447 


70 


473 


73 




NNE 




Fine. 


t 20 


9 ° 


30.394 


66 


749 


56 




W 




Cloudy. 


• 


3 


. 30.324 


73 


523 


74 




N 




Fine. 


3 21 


9 ° 


30,250 


69 


706 


58 




N 




Fine, rather hazy. 




3 ° 


30. 2 34 


7 2 


S66 


74 




NbyE 




Cloudy. 


•V 22 


9 


30,260 


68 


799 


61 




E 




Cloudy and hazy. 




3 ° 


30,228 


7 1 


598 


73 




E 




Fine. 


? 23 


9 ° 


30.I77 


7° 


577 


59 




SE 




Fine, but hazy. 




3 ° 


30.099 


7 1 




76 




SE 




Fine. 


J? 24 


9 ° 


29,839 


70 


618 


58J 




W 




Fine. 




3 ° 


29,822 


74 


. 56i 


77 




NW. 




Fine. 


O 25 


9 ° 


29,859 


70 


577 


57 




W 




Cloudy. 




3 ° 


29,855 


72 


540 


73 




W 




Cloudy. 


<[ 26 


9 ° 


29,854 


7 1 


618 


60 




E 




Cloudy. 




3 


29,795 


68 


637 


71 




E 


I 


Cloudy. 


i 27 


9 ° 


30.0I3 


61 


7fy 


55 


0.082 


N 


I 


Cloudy. 




3 


30.051 


% 


484 


66 




W 


I 


Cloudy. 


jt 28 


9 ° 


30.290 


68 


554 


53 




W 




Fine. 




3 


30.274 


72 


504 


74 




s 


I 


Cloudy. 


V 29 


9 


30,104 


68 


637 


54 




E 


I 


Cloudy. 




3 


29,970 


69 


639 


72 




E 




Fine. 


S 3° 


9 ° 


29,681 


62 


637 


53 




N 


I 


Cloudy. 




3 


29,604 


7i 


578 


7> 




N 


1 


Cloudy. 


J? 3' 


9 


29,709 


63 


800 


54 




NE 




Fine. 




3 


29,654 


70 


727 


72 


W 


1 


Cloudy. 
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1824. 
August. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 



O 
d 

s 

5! 
% 
? 
1? 
© 8 

<r 9 
$ 10 

n 12 
s 13 

j} 14 
o 15 



Time. 



H. M. 



9 
3 
9 
3 

9 
3 
9 
3 
9 
3 
8 30 

3 ° 

o 

Q 
O 
O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Barometer 

corrected. 



Therm, 
without. 



Inches. 



9 ° 

3 ° 

9 o 

3 o 



29,687 
29,787 
30,085 
30,076 
30,003 
29,944 
29>877 
39,807 
29,745 

z 9>735 
29,659 
29,679 
29,890 
29,920 
29,900 
29.834 

29>7 2 5 
29,728 

29,873 
29,853 
29,695 
29,740 
29,812 
29,792 
29,884 

2 9 } 8 53 

30,012 
29,998 
29,759 
29,492 



60 
63 
63 

70 
66 
70 

65 
69 

*5 
68 

62 

65 
61 
68 
63 

!* 

68 

72 
66 

7i 
68 

69 

, 6 7 

6S 

63 
68 

63 
63 



Degree of Moisture 
' * by 
Daniell's Hygrom. 



739 
800 

696 

556 
801 

577 
801 

660 
749 
573 
828 

749 
880 

681 

774 
801 
681 

599 
631 

558 
752 
661 
660 
682 
658 

700 

673 
573 
855 
855 



Six's 
Therm. 



Rain. 



Inches. 



58 
64 

51 

70 

59 
71 
60 
70 
60 
70 
58 
65 

69 

58 

65 
62 

73 
55 

l z 
61J 

73 
60 

72 

56 

70 

% 



0.118 

0.176 
0.060 



Winds. 



Points. Str, 



O.O52 
O.Ol6 
O.OI9 

O.OI9 



O.775 
O.09I 
O.O06 



N 
N 
W 
S 

ssw 

SbyE 

S 

W 

W 

W 

W 

W 
NNW 

N 
WNW 

SW 

w 
w 
w 

SW 

W :;! 

w 
ssw 

N 

w 
w 

WbyN 

W 

S 

NW 



Weather. 



Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Showery. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine, rather hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

( Cloudy; thunder at 2 P.M. A 
\ Tiolent storm of rain, thunder, 
^ and lightning, at 5 P. M. 

Fine. 
Fine. 
Rain. 

Rain. 
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for August, 1824. 


1824 
August. 


Time. 


Barometef 
corrected. 


Therm. 

without. 


Degree of Moisture 
Damiell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


<[ 16 

8 17 
3 »8 
% 19 
? 20 
Tj 21 
© 22 
d 23 
S 24 
S 25 
% 26 
? 27 
t 28 
29 
tt 30 

* 3> 


9 

3 

9 

3 ° 
9 

3 
9 ° 
3 ° 
9 

3 
9 
3 
8 30 

3 

8 30 

3 

9 
3 
9 ° 
3 
9 
3 
9 
3 
9 
3 
9 
3 
9 ° 
3 
9 
3 


29,738 
29,771 
29,825 
29,712 
29,674 

29>573 
29,808 

29,830 
29,850 
29,863 
29,785 

29'793 
30,022 

30,057 
30,132 
30,117 
30,224 
30,210 
3°>33o 
30,298 
30,370 
30,309 
30,290 
30,184 
30,036 
29,949 
29,925 
29,878 
29,906 
29,862 
29,912 
29,940 


67 

66 

65 
68 

63 
64 
60 
66 
64 
66 
60 
63 

II 

65 

59 
6 9 f 

64 

68 

63 
68 
66 
69 
68 

63 
74 

6S 

7i 


748 
635 

6 55 
773 

615 

722 

59i 

939 
776 
881 
801 
850 
722 
1,000 

554 
902 

902 
969 
706 
854 

799 
826 

729 

776 
682 

823 

702 

1,000 

773 
852 

773 


S 2 

68 

£4 
68 

69 

5i 

66 

67 
60 
67 

65 

5oJ 

70 

65 
55 
70 
60 
70 

hi 

57 
7i 
53 
77 
69 

75 
^3 

7i 


0.407 
0.130 

0.018 
0.200 

0.005 


W 

w 

w 

s 

w 

w 

w 

w 

E 
W 
W 

w 

N 
NNW 

N 
NE 

N 
NE 

E 

E 
NbyE 

E 

N 

E 

E 

E 

E 

SE 
ENE 

E 

N 
NNW 


2 
2 


Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine, rather hazy. 

Fine. 

Dark rainy weather. 

Cloudy and dark. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine, somewhat hazy. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine and clear. 

Cloudy and thick haze. 

Fine and clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy and cloudy. 

Fine. 



MDCCCXXV. 



e 
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for September, 1824. 


1824 
September. 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm, 
without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. 


M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


g 


1 


9 


O 


30,018 


69 


798 


61 




E 


I 


Fine. 






3 


O 


29,995 


80 


528 


8l 




S 


I 


Fine. 


% 


2 


9 


O 


30,025 


73 


749 


63 




EbyS 


I 


Fine, somewhat hazy. 






3 


O 


29,989 


79 


598 


80 




EbyS 


I 


Fine and clear. 


? 


3 


9 


O 


29,966 


69 


797 


°5 




W 


I 


Cloudy and hazy. 






3 


O 


29,924 


77 


658 


78 




W 


I 


Cloudy, with some drops of 


T? 


4 


9 


O 


29,877 


68 


776 


66 


0.188 


N 


I 


Cloudy. [rain. 






3 


O 


29,826 


74 


543 


75 




W 


2 


Fine. 





5 


9 


O 


29,768 


67 


6 35 


57 




W 


I 


Fine. 


C 


6 


9 


O 


29,496 


64 


854 


56 




s 


2 


Light rain. 






3 


O 


29,409 


69 


596 


70 




s 


2 


Fine. 


& 


7 


9 





29,508 


67 


777 


sH 


O.IOI 


SSE 


2 


Cloudy. 






3 


O 


29,488 


66 


776 


68 




sw 


I 


Cloudy and showery. 


9 


8 


9 





29,380 


64 


827 


58 


0.720 


w 


2 


Showery. 






3 





29,464 


64 


6 73 


65 




w 


1,2 


Fine. 


% 


9 


9 





29,667 


60 


793 


5« 


0.125 


w 


I 


Cloudy. 






3 





29,687 


63 


774 


71 




w 


I 


Cloudy. 


8 


10 


9 





2 9>747 


58 


875 


60" 




w 


I 


Cloudy. 






3 





29,771 


64 


844 




s 


I 


Cloudy. 


Tj 


11 


9 





29,656 


62 


828 


£ 


0.430 


s 


I 


Cloudy. 






3 





29,698 


64 


774 


68 




w 


I 


Cloudy. 


O 


12 


9 





29,617 


60 


821 


2 8 


0.227 


wsw 


3 


Rain. 






3 





29,705 


64 


748 


65 




w 


1,2 


Cloudy. 


d 


13 


9 





30,069 


61 


825 


5 Z 


0.040 


w 


2 


Fine, but hazy. 






3 





30,090 


66 


749 


67 




sw 


I 


Fine. 


s 


14 


9 





30,030 


°5 


773 


S7 




s 


2 


Cloudy. 




T 


3 





30,016 


67 


777 


67 




s 


2 


Fine, with thin clouds. 


9 


15 


9 





30.065 


67 


826 


64 




w 


.1 


Cloudy. 






3 





30,097 


7' , 


725 


72 


O.014 


w 


I 


Fine. 
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for September, 1824. 



1824 

September. 



Time. 



H. M. 



n 16 

? 17 

t 18 

19 

d 20 

* 21 

Jj 22 

% 23 

? 24 



J? 

o 
<[ 
s 
s 



25 
26 

27 
28 
29 



It 30 



9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

4 

9 

3 



Barometer 
corrected. 



Inches. 



3°>253 

30,228 

30,166 

30,120 

30,067 

29,923 

29,918 

29,876 

29,840 

29,846 

29,841 

29,832 

30,044 

30,048 

29,925 

29,916 

30,032 

30,029 

30,014 

29,898 

30,042 

29,983 

29,590 

29>S°7 
29,812 
29,881 
29,905 
29,852 
29,616 
2 9>39S 



Therm, 
without. 



60 
67 

63 
70 

65 
62 

67 

60 

54 
58 
61 

63 

63 
60 
62 
58 
59 
45 
50 
47 
54 
4» 

46 
56 

57 
58 



Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 



821 
727 
883 
853 
9IO 
904 

943 
826 

935 
850 
965 

844 

853 
800 

935 
774 
850 

805 
814 

737 
612 

730 

868 

635 

795 
580 
750 
715 
784 
966 



Six's 
Therm. 



Rain. 



Inches. 



£ 4 
68 

59 
70 
60 
72 
60 
67 

56 
61 

5« 

58 
53 
65 
55 
63 

t 

5i 

43 
54 
37 
5i 

38 
58 
49 
5° 



Winds. 



Weather. 



Points. Str. 



O.140 
O.064 



O.093 
O.148 
O.O08 



O.075 



N 
E 
E 
E 

W 
W 
W 

w 
w 
w 

w 
s 

N 
N 
N 
N 
N 
W 
W 
NNW 
NNW 
W 

w 
w 

w 

E 
E 
S 
E 



Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy and very hazy. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Hazy. 

Hazy. 
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for October, 1824. 





















1824 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm, 
without. 


Degree of Moisture 

by 
Darnell's H jrgrom. 


Six's , 
Therm.: 


"Ram. ' 


Winds. , 




October. 
















Weather. 


H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


¥ 1 


9 ° 


29,169 


59 


788 


59 




E 


3 


Rain. 




3 ° 


29,074 


61 


825 


63 


O.310 


ssw 


2 


Fine. 


f} 2 


9 


29.345 


57 


•843 


1° 




S 


3: 


Rain. 




3 


29,432 


57 


874 


62 


O.045 


S 


2 


Rain. 


O 3 


9 


»9>7S7 


56 


764 


1° 




S 


I 


Fine. 




3 


29,798 


61 


672 


6z 




W 


I 


Fine. 


« 4 


9 ° 


29,796 


56 


813 


Si 




E 


I 


Fine. 




3 


29,696 


61 


742 i 


63 




E 


I 


Cloudy. 


* 5 


9 ° 


29,613 ' 


57 


935 


56 




E 


1 


Fog and rain. 




3 


2 9.S45 


5 8 


884 


59 


O.069 


E 


1 : 


Rain. 


S 6 


9 


29,430 


59 


762 i 


58 




E 


1 

1 


Hazy. 




3 


29.33 > 


60 


939 


62 


O.093 


E 


1 ; 


Rain. 


% 7 


9 


29,268 


62 


747 


58 


O.137 


SSW 


2 


Cloudy. 




3 ° 


29,267 


63 


800 j 


63 




S 


1 ! 


Cloudy. 


¥ 8 


9 ° 


29,319 ! 


61 


825 ! 


57 


O.082 


SSW 


1 


Fine. 




3 ° 


29,317 


64 


707 


65 




SSW 


1 


Fine, rather hazy. 


1? 9 


9 ° 


29.539 


59 


818 


5+ 




w 


1 


Cloudy. 




3 


29,566 


63 


722 


63 




w 


1 


Cloudy. | 


© 10 


9 ° 


29,538 * 


5° 


940 


49 




E 


1 


Cloudy. | 


« 11 


9 ° 


28,890 


55 


815 


52 


O.413 


E 


1 


i 
Rain. 




3 ° 


28,923 , 


5J5 


813 


57 




S 


1 


Fine. 


* 12 


9 ° 


28,839 ; 


52 


967 


47 


O.085 


N 


2 


Rain. 




3 ° 


28,924 


55 


79° 


55 




SE 


3 


Rain. 


S 13 


9 ° 


29,377 


40 


886 


37 




NW 


1,2. 


Cloudy. 




3 .0 


29.449 


45 


588 


45 




NNE 


1 


Fine. '■ 


■y. 14 


9 


29,578 


4» 


822 


34 


0.030 


W 


1 


Hazy. 




3 


29,583 


49 


6 39 


5° 




w 


1 


Hazy, with clouds. 


* is 


9 


29,660 


40 


943 


36 




WNW 


1 ' 


Cloudy and foggy. 




3 


29,668 


44 


805 


49 




N 


!l 


Rain. 


h 16 


9 


29,896 


37 


758 


34 


O.OII 


NW 


I 


Fine. 




3 


29,932 


42 


619 


44 




NNE 


I 


Fine. 



C « 3 











■ > — — t 

•METEOROLOGICAL JOURNAL 












for October, r824. 








Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 








1824 

October. ; 


Time. 


corrected. 


without. 


by 
Daniell's Hygrom. 


Therm. 1 


Rain. , 


Winds. 


Weather. 




H. 


M. 


Inches. 











Inches.' 


Points. 


Str. 


© 17 


9 





30,030 


35 


867 


3» : 




NW 




Fine. 




3 





3^985 


49 


660 


49f : 




W 




Cloudy. 


2 iS 


9 





30,154 


39 , 


794 


3 1 : 


O.024 


w 




Cloudy. 




3 





30,116 


4P 


1,000 


41 ! 




w 




Fine. 


8 19 


9 





30,126 


4 8| 


872 


40 ; 




w 




Cloudy. 




3 





30,049 


54 


739 


55 ! 




w 


1,2 


Cloudy. 


2 20 


9 





30,024 


S3 


766 


50 




w 


1,2 


Cloudy. 




3 





30,029 


55 


739 


S Z , 


d.003 


w 




Cloudy. 


It 21 


9 





30,008 


5° 


850 


46 ! 




E 




Hazy. 




3 





29,967 


55 . 


870 


56 : 




S 




Fine. 


^ 22 


9 





2 9>935 


53 , 


874 


48 ; 




ESE 




Cloudy. 




3 





29,856 


58 


814 


59 ; 




E 




Cloudy. 


6 23 


9 





29,924 


57 


843 


I 4 




W 




Cloudy and hazy. 




3 





29,930 


60 


821 


61 < 




WNW 




Fine. 


24 


9 





29,840 


55 


966 


5«i' 




E 




Cloudy and hazy. 




3 





29,718 


60 


793 


61 




SE 




Fine. 


<[ 25 


9 





29,528 


58 


8 7S 


I 6 ! 




SbyE 


3 


Cloudy. 




3 





29,518 


59 


847 


60 


O.040 


SW 


2 


Fine. 


3 26 


9 





29,243 


57 


874 


5 2 




W 


2 


Cloudy. 




3 





29,278 


54 


765 


58 i 




W 


2 


Fine. 


g 27 


9 





29,504 


5 1 


908 


48 




W 


1 


Fine. 




3 





*9>57i 


56 


740 


58 ( 




W 


1 


Fine. 


It 28 


9 





2 9> 6 57 


53 


932 


48 ' 




W 


1 


Fine. 




3 





29,652 


55 


933 


56 ■ 




W 


1 ; 


Cloudy. 


¥ 29 


9 





29,671 


52 


935 i 


5o < 


0.023 


S 


I ' 


Cloudy. 




3 





29,525 ; 


53 


932 1 


53 ' 


0.097 


W 


2 


Cloudy. 


t> 3° 


9 





29,899 ; 


46-I 


750 


45 




NNW 


I 


Cloudy. 




3 





30,041 ; 


5» 


529 


59 




N 


I 


Fine. 


31 


9 





3°»uo ' 


43 


868 


39 




W 


I 


Cloudy. 




3 





29,847 


5° 


850 


50 




W 


2 


Rain. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for November, 1824. 


1824 

November. 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm. 

without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points, 


Str. 


a i 

$ 2 

S 3 

j It 4 

i ? 5 
1 h 6 

1 © 7 

i a 8 
s * 9 

1 g 10 

1 % 11 

1 § 12 

1 *> »3 
H 

a 15 


9 O 

3 
9 ° 

3 
9 ° 
3 
9 
3 
9 
3 ° 
9 ° 

3 

9 ° 
3 ° 
9 

3 
9 
3 
9 ° 
3 ° 
9 

3 

9 

4 
9 

4 
9 

3 
9 

3 


29,640 
29,602 
29,709 

2 9.5I9 
29,809 

29,788 

29,809 

29,796 

29.751 
29,810 

3°.I35 
30,095 

29,947 

29,907 

29,683 

29.585 
29,971 

30,007 
29,885 
29,784 
29,824 
29,768 
29,980 
30,069 
30,056 
29,749 
29,518 
29,5 1 1 
29,900 
29,967 


51 

55 

54 

46 

52 

43 

46 

42 

45 

36 

43 

52 

55 

54 

56 

44 

59 

55 

55 

57 

57 

47 

48 

46 

54 

53£ 

5i 

43 

43 


821 
765 

930 

787 

830 
682 

*3S 
636 
921 
729 

9°3 
633 
822 

739 
817 
841 
805 

47i 
840 

739 
787 

899 
854 

745 

830 

870 
874 
792 
835 
759 


48 

55 
53 
59 
43 
52 
4i 
47 
39 
46 

29 

43 

56 
5° 
57 
42 
60 
46 
56 
57 
57 
45 
54 
42 

H 
46 

53 
39 
47 


O.200 
0.018 

O.089 
O.705 

O.177 

O.OO7 


W 

w 
w 

WNW 

w 
w 

NNW 

WbyN 

W 

NW' 
WbyN 

WSW 

w 

WbyS 

S 

S 

W 

W 

W 

WSW 

WNW 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 


1,2 

2 

2 
2 
2 

I 

I 


Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine, rather hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Thin clouds. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 



U 23 











METEOROLOGICAL 


JOURNAL 










for November, 


1824. | 








Barometer 


Therm. 


Degree of Moisture 


Six's 








1824 


Time. 


corrected. 


without. 


Daniell's Hygrom. 


Therm. 


Rain. 


Winds. 


WT pnt]"\fi'~ 


i\UVv 




H. M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 


VV Cnllld* 


s 


16 


9 


30,246 


40 


771 


35 




W 


I 


Cloudy. 






3 ° 


30.045 


49 


784 


49 




SW 


2 


Cloudy. 


g 


t7 


9 ° 


29,785 


51 


?63 


49 




SW 




Cloudy. 






3 ° 


29,636 


5 2 


822 


5 2 




ssw 


2 


Cloudy. 


1* 


18 


9 ° 


2 9>354 


58 


814 


5' 




SW 


2 


Rain. 






3 ° 


29,618 


58 


823 


5 2 




SW 


3 


Rain. 


? 


l 9 


9 ° 


29,764 


49 


969 


46 




ssw 


1,2 


Cloudy. 






3 


29,681 


49 


969 


5° 




s 


1 


Rain. 


T? 


20 


9 ° 


29,456 


47 


901 


44 


0.220 


E 


2 


Rain. 






3 


29,409 


49 


876 


5 2 


O.392 


E 


1 


Cloudy. 





21 


9 


29,402 


5° 


940 


47 


O.253 


s 


1 


Fine. 






3 


29,386 


5 2 


940 


S 2 




wsw 


1 


Fine. 


(I 


22 


9 


29,409 


43 


962 


4i 


0-3I5 


s 


1 


Fine. 






3 ° 


29,351 


47 


659 


48 




SSE 


1 


Fine. 


S 


23 


9 ° 


28,531 


S3 


712 


45 




S&SSE 


3 


Cloudy. 






3 ° 


28,512 


So 


880 


53 


O.165 


SW 




A most violent gale. 


8 


24 


9 ° 


28,989 


47 


769 


45 




w 


1 


Fine. 






3 ° 


29,042 


48 


777 


50 




w 


1,2 


Fine. 


V 


Z S 


9 ° 


29,305 


44 


927 


4 1 




w 


1 


Cloudy and foggy. 






3 ° 


29,396 


48 


809 


48 




w 


1 


Cloudy. 


¥ 


26 


9 ° 


29,678 


36 


936 


35 


O.005 


w 


1 


Foggy. 






3 ° 


29,680 


40 


857 


40 




w 


1 


Cloudy. 


1? 


2 7 


9 ° 


29,741 


4i 


795 


38 




E 


1 


Cloudy and hazy. 






3 ° 


2 9'783 


43 


785 


44 




E 


1 


Cloudy. 


O 


28 


9 ° 


29,669 


49 


814 


40 




N 


1 


Cloudy and hazy. 






3 ° 


29,124 


5 2 


850 


5 2 i 




SW 


1 


Cloudy. 


<I 


29 


9 ° 


29,190 


49 


907 


47 


O.198 


w 


2 


Cloudy. 






3 ° 


2 9> 2 55 


Si 


676 


52 




w 


1 


?ine. 


£ 


30 


9 ° 


2 9>473 


46 


795 


4i 




SW 


1 


Cloudy. 






3 


2 9> 2 43 


5 2 


804 


5 2 


O.410 


ssw 


3 


lain. 



L* 3 4 3 













METEOROLOGICAL JOURNAL 
















for December, 1824. 




18 


24 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Thermi 

without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 


._-._. , 


December. 


















Weather. 
























H. 


M. 


Inches. 











Inches. 


Points. 


Str. 




g 


1 


9 


O 


29,309 


44 


805 


44 




SW 


2 


Cloudy. 






3 


O 


29,431 


40 


743 


44 




W 




Fine. 


V 


2 


9 


O 


29,631 


36 


%39 


34 




w 




Fine. 






3 





29,425 


45 


753 


45 




s 


2 


Rain. 


* 


3 


9 


O 


29,447 


37 


758 


37 




w 




Fine, rather hazy. 






3 


O 


29,662 


39 


794 


47 




w 




Fine. 


* 


4 


9 


O 


29,522 


37 


734 


36 


0.255 


N 




Rain. j 


_. 




3 


O 


2 9>3U 


4* 


932 


4» 




E 




Cloudy. | 


O 


5 


9 


O 


29,516 


39 


971 


38 


°-333 


N 




Rain. j; 






3 





2 9.72S 


39 


941 


40 




N 


1,2 


Fine. | 


« 


6 


9 





29,828 


32 


926 


3« 




W 




Cloudy and hazy. 1 






3 





29,643 


4' 


904 


4i 




SW 




Fine. " 


i 


7 


9 





29,500 


38 


848 


36 


0.145 


w 




Fine. 






2 


3° 


2 9.555 


42 


842 


42 




w 




Fine. 


* 


8 


9 





29.863 


40 


886 


35 


0.003 


w 




Cloudy and hazy. 






3 





29,781 


45 


824 


45 




WbyS 




Cloudy. 


% 


9 


9 





29,707 


40 


971 


39 


0.023 


W 




Cloudy and hazy. 






3 





29.639 


43 


886 


44 




W 




Fine. 


9 


10 


9 





29,921 


33 


929 


32 


0.180 


w 




Hazy. 






3 





29,990 


M 


571 


47 




w 




Fine. 




11 


9 





30,1 06 


4i 


959 


32 


0.005 


w 




Hazy, thick weather. 






3 





30,110 


48 


777 


48 




NbyW 




Rain. ' 





12 


9 





30,245 


45 


824 


44 




W 




Fine. 






3 





30,292 


49 


826 


49 




W 




Fine. 


1 « 


13 


9 





30,385 


46 


864 


44 




w 




Cloudy. 


! 




3 





3o.393 


49 


876 


49 




w 




Hazy. 


1 s 


*4 


9 





30,459 


45 


929 


44 ' 




w 




Cloudy and hazy. 






3 





30,363 


46 


898 


46| 




SW 




Cloudy. 


S 


'5 


9 





30,072 


44 


9 6 3 


43 




w 




Fine. 






3 





29,963 


49 


845 


49i 




w 




Cloudy. 


% 


16 


9 





29,925 


42 


763 


4i 


0.039 


N 




Fine, rather hazy. 






3 





z 9>937 


43 


962 


44 




NW 




Hazy. 



c *5 n 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1824. 



1824 


Time. 


Barometer 
corrected. 


Therm. 

without. 


Degree of Moisture 

by 
Daniell's Hygrom. 


Six's 
Therm. 


Rain. 


Winds. 




December. 
















^X7 J> A * K a a- 


H. M. 


Inches. 








a 


Inches. 


Points. 


Str. 


w earner. 


? 17 


9 


30,030 


39 


971 


37 




W 


I 


Cloudy and hazy. 




3 


30,011 


43 


962 


43 




W 


I 


Rain. 


h 18 


9 ° 


30,170 


43 


924 


42 


0.070 


S 


I 


Rain. 




3 ° 


30,12s 


48 


808 


48 




w 


I 


Fine. 


19 


9 ° 


30,078 


48 


968 


47 


O.OIO 


w 


I 


Cloudy. 




3 ° 


30,024 


5i 


908 


5« 




w 


1,2 


Cloudy. 


<[ 20 


9 ° 


29,409 


5' 


821 


47 




w 


2,3 


Rain. 




3 


29,491 


45 


776 


50 




w 


I 


Fine. 


S 21 


9 ° 


29,416 


45 


706 


40 


0.008 


sw 


3 


Cloudy. 




3 ° 


29,348 


5« 


879 


S' 




w 


2 


Cloudy. 


2 22 


9 ° 


29,004 


5i 


734 


46 




w 


3 


Cloudy. 




3 ° 


28,811 


48 


702 


5 Z 




w 


3 


Fine. 


U 23 


9 ° 


2 9>773 


34 


655 


34 


O.128 


WbyN 


1 


Fine. 




3 


29,926 


37 


641 


37 




WbyN 


1 


Fine. 


? 24 


9 ° 


2 9>477 


44 


805 


33 


0.160 




3 


Rain. 




3 ° 


29,601 


44 


805 


5° 


O.140 






Rain. 


h 25 


9 


29,530 


5» 


792 


4» 




W 


2 


Cloudy. 




3 


29,493 


54 


791 


54 




WNW 






© 26 


9 ° 


29,816 


43 


684 


43 




w 


1 


Fine. 




3 


2 9>973 


45 


682 


45 




WbyN 


1 


Fine. 


<C 27 


9 


29,916 


47 


901 


39 




WbyS 


3 


Cloudy. 




3 


29,812 


52 


822 


53 ' 




W 


2 


Cloudy. 


S 28 


9 3° 


29,770 


5° 


820 


49 


0.005 


W 


2 


Fine. 


2 29 


9 


30,061 


39 


853 


39 


0.310 




1 


Cloudy. 




3 


30,158 


39 


882 


40 




NNE 


2 


Cloudy. 


n 3° 


9 ° 


30,142 


46 


864 


35 


0.040 


N 


2 


S.ain. 




S 


S '^ 


46 




5« 




W i 




Fine. 


¥ 3 1 


9 ° 


30,184 


48 


840 


44 




W 


1 


Cloudy. 




3 


30,127 


5° 


880 


5' 


0.008 


w 


2 , 


Rain. 



MDCCCXXV. 



C 26 J 



1824. 


Height of Barometer,* 
corrected . 


Height of Ther- 
mometer without. 


Degrees 
DanielV 


of Moisture by 
s Hygrometer. 


Six's thermometer. 


Rain.t 


CO *J 


ra bo 
<L> •« 

*J8 


si 


3 J3 

a 3 

0-° 


S-SP 




x£ 
g.SP 




a 3 


3~ 


J 3 


§.5P 




Inches. 


Inches. 


Inches. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Deg. 


Inches. 


January 


30,588 


28,799 


30.053 


5 2 


27 


40,0 


912 


650 


794 


5 2 f 


2 5 


39.' 


0,522 


February 


3°»4°3 


28,906 


29,807 


5« 


32 


41,2 


1000 


6 37 


834 


52 


28 


46,0 


1,481 


March 


30,286 


28,938 


29,293 


55 


29 


43.4 


961 


537 


763 


55 


28 


41,6 


0.853 


April 


30,458 


29,108. 


29,851 


67 


34 


49.4 


943 


444 


680 


66J 


28 


46,3 


I,l82 


May 


30,578 


z 9.453 


29,925 


71 


44l 


55.4 


987 


5i9 


722 


73 


42 


52,2 


2.39" 


June 


30.338 


29,220 


29,861 


72 


52 


61,2 


1000 


475 


712 


74 


43 


57.9 


2,183 


July 


30,452 


z 9.557 


29,977 


80 


61 


69,2 


878 


442 


654 


81 


5i 


64,1 


1,030 


August 


30,370 


29,492 


29,903 


75! 


55 


65.7 


1000 


554 


746 


77 


5°i 


63,0 


2,092 


September 


30,253 


29,380 


29,855 


80 


41 


62,3 


966 


528 


783 


81 


37 


60,2 


2.373 


October 


3°. '54 


28,839 


29,627 


64 


35 


53.2 


10OO 


529 


817 


65 


3> 


5J.9 


1,462 


November 


30,246 


29,042 


29,629 


59 


36 


49.' 


969 


47' 


815 


60 


29 


47.5 


3,i54 


December 


30,496 


28,870 


29,812 


54 


3 2 


43.9 


971 


57i 


837 


54 


3i 


43.° 


1,972 


Whole year 






29,799 






52,8 






7 6 3 






50,6 


20,695 



* The quicksilver in the bason of the barometer is 100 feet above the level of low water 
spring tides at Somerset-place. 

f The Rain Gage is 1 14 feet above the same level, and 75 feet above the surround- 
ing ground. 



